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SAFAR - Mod. 527 - Minuscola supereterodina ad autotrasformatore e filamenti in serie. Gamma inedie e corte. Per tensioni rete di 

125 e 160 Y. Media frequenza: 450 ke/s. Valori a parte. Produzione 1946. 











